Gemeente 69 Amstelveen 


Nr. 109411 

10 augustus 
2016 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Amstelveen. 


Melding niet akkoord voor het aanleggen van gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen. Ringdijk BP 11, Amstelveen - Zaaknummer Z-2016/034080 

Melding niet akkoord, verzonden 2 augustus 2016 

Het aanleggen van gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen. 


Inzage 

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Laan 
Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente . 


Bezwaar/beroep 

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing. 


1 


Gemeenteblad 2016 nr. 109411 10 augustus 2016 







